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- Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van een vrijstaande bijbehorend bouwwerk. Holte 2 in Onstwedde. 

Op 25 juni 2015 is de volgende omgevingsvergunning verleend: Holte 2 , 9591 VN Onstwedde, voor het 
verbouwen van een vrijstaande bijbehorend bouwwerk. 


U wilt bezwaar maken? 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemoti¬ 
veerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. 


Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten: 

1. naam en adres; 

2. datum; 

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

4. de reden van bezwaar. 


Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U 
moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling 
genomen. 


Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal via 0599 631 631. 
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